Potential von Massen fiir cinen inueren Pimkt). Es wiirde dies also einerWiirmebewegung entsprechen, bci der in jedemVolumen-element eine fortwahrende Warmeentwickehmg stattfindet1).
Der Green'sche Satz in der Warmctheorie.
Wir konnen das particulare Integral der Warmcglcichung, das wir im vorhergellenden Paragraphen benutzt haben, noch weiter verwerthcn, iilmlich wie die Green'sche Function in der Poten-tialtheorie2).
Wir fiihren cinen andercn Anf'angspunkt der Zo.it ein, und setzen, indem \vir unter 01 eino beliebige Grosso (Veranderlichc) verstohen,
(1)                           s = (t — #)-% e~ * «*«"1?),
was nichts Anderes ist, als die Particularltisung (8) des vorigen Paragraphon, wcun darin t in t — •>> verwandelt wird. Sie ge-niigt als Function von £, TJ, g, ft dcir Dillerentialgleiclmng
Siebeiiter Absclmitt.
§. 51.
(2)
worm jetzt
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Nun   sei  ein boliebig begronzter Ilaum t gegeben und. in ihm eine Function
(4)                                    u = w(£, ^, £, $•),
dio der Difibrentialgleichung /-•>                                          ®u
(<))                                               ,   ^rrr a2 -a M
geniigt, fernor eine Losung v der Gleiehung (2); (6)                       !£ = -
Die Function  u
(rt, /?, y);— 1
verflchwindot fiir 4 = 0 und gentigt dor Differentialgleichutig ~ = a^u -f <IT\
E) Vergl. Sommerfeld, Zur aualytischcn Theorie der WErmeleitung, Mathotnatisclie Annalcn 45, S. 208 (1894).